(EVF C.B.A.) mm VIDEO MAIN SIGNAL PATH 


TO 
To EVF LCD PANEL 
MAIN CONNECTION FP802 
C 801 po] VDD 
FP603-1 DGND 18 fig[ VSS 
FP603-2 D GND 7 7 t jig|_‘VSSG 
FP603-3 EVF HIL 16 -i7[ HST 
FP603-4 EVF BL5V 15 | HCK2 
FP603-5 EVF8.5V 4 115 HCKi 
FP603-6 STH 13 f4[ SCAN 
FP603-7 cKV2 2 i3[ WIDE 
FP603-8 CKVI it +12, REF 
FP603-9 EVF 3V 10 fi[_XsTB 
FP603-10 STV 9 oy VST. 
FP603-11 CKV 9[_VCK 
FP603-12 ENB z a[ EN 
FP603-13 PCG 6 7[__ PCG 
FP603-14 EBOUT 5 6[_ BLUE 
FP603-15 ER OUT 4 5[ RED 
B FP603-16 E GOUT 3 4|__ GREEN 
FP603-17 PCD 2 3[_cs 
FP603-18 E COM 1 2[ PSIG 
tT com 
EVF 
BACKLIGHT 
FR 0803 A 
02D2Z6.2YTPH3 De01 2 
B3AFB0000052 + 6801 B 
0. 38 cane 
Q801 o= . 
() 2SD2216JOL ” m 
(BACKLIGHT CONTROL) 
A D804 Bet 
MA3S13300L 


NOTE: 

DO NOT USE ANY PART NUMBER SHOWN ON THIS SCHEMATIC 
DIAGRAM FOR ORDERING.WHEN YOU ORDER A PART,PLEASE 
REFER TO PARTS LIST. 


NV-GS200SERIES,GS120SERIES 


NOTE; 
THE MEASUREMENT MODE OF THE DC VOLTAGE ON THIS 
DIAGRAM IS STOP MODE. (EVF: ON) EVF SCHEMATIC DIAGRAM 


